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Hiernach laBt sick fiir einen beliebigen festen oder fliissigen Brenn-stoff, fiir den C, H und 0 in Gewichtsteilen auf 1 kg bekannt sind, die raumliche Zusammensetzung der Rauchgase bei einer beliebigen wfachen Luftmenge ermitteln.
Fur einen Brennstoff mit dem Stickstoffgehalt N wird statt GL 23
^^JL+JL^ + JL^IW^ + JL  ....   (23a)
und statt GL 22 a
79 n /C   ,   H
Fiir  Brennstoffe   mit   dem  Wassergehalt  H20   (Feuchtigkeit in Kohle, Holzusw., Beimischung bei Spiritus) wird fi um H20/18 groBer, also statt G1.23a
«- H                                              -
^""T
und statt Gl. 20 a
BeispieL  Fiir eine Steinkohle sei C = 0,80 kg/kg, H = 0,047, 0=0,06. Der Luftbedarf fiir 1 kg ist ohne LuftiiberschuB
_          . 8;17 obm von 0» und 760
Das Kauchgasvolumen
Vff = 8,17 + 5,6 , 0,047 + 0,7 - 0,06 = 8,17 + 0,263 -f 0,042 = 8,47 cbm , bei 0° und 760 mm, bei 273° und 760 mm daher 2-8,47 = 16,94 cbm/kg. Ferner ist, mit  ^==0,879  (fiir ^=1),
b (C°2) =    ^         = °>175 (17j5 V* H*) '
»(H20) = 29 = 0,062 (6,2v.H.)-
t.(03) = 0
79     1 » (N2) =              - 0,0766 --= 0,758 (75,8 v. H.)
Mit n= 1,7 facher Luftmenge ist dagegen die Luftmenge 1,7 - 8,17 = 13,9 cbm,s gesamte Rauchgasvolumen, somit
